TADEUSZ 


CHROBAK 


ARTYSTA PLASTYK 
URODZONY WE LWOWIE 
NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC, BRAT I DZIADZIUS 
CZŁOWIEK NIESKAZITELNEGO CHARAKTERU 
po krótkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 28. II. 1990 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 6 marca br. o godz. 12.30 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKKA, SIOSTRY, BRAT, ZIĘĆ, WNUK I RODZINA. 


